
MAGNADYNE RADIO, - Modd. SV 57, SV 60, SV 62 - Gamma onde medic divisa e due gamme onde corie. Media frequenza 471,5 
kc/8. II mod. SV 57 differisce per avere la raddrizzalrice AZ31 al posto della 5Y3. Potenza d’uscila 4 W. Consumo 60 W circa. 






















